Tagut Kavrami 

Bugiin Kur'ani kavramlar icerisinde kendisinden butuniiyle habersiz kalinan ve ayni zamanda 
biiyiik bir tahrif ve istismara ugrayan kavramlardan bir tanesi de hie §iiphesiz tagut kavramidir. Oyle 
ki; kendilerini Miisluman olarak isimlendiren insanlann buyiik bir kismi tagut kavramini hayatlannda 
bir kere dahi olsa hie duymami§lardir. £ok kiiciik bir kesim ise, tagut kavramini duymakla beraber, ya 
bu kavram hakkinda hicbir bilgiye sahip degiller, ya da azda olsa bu noktada bilgi sahibi olsalar bile 
bu bilginin pratige nasil aktarilacagi hususunda biiyiik bir cehalet icerisindedirler. Bu cehaletin dogal 
bir sonucu olarak, hayatlannin her alaninda tagutlara ibadet etmektedirler. Halbuki tagut kavrami 
Kur'ani kavramlar icerisinde en onemli kavramlardan bir tanesidir. £iinkii biitiin resullerin getirmis. 
oldugu tek hak din olan Islam dininin ilk §arti, tagutu reddetme §artidir. Allahu Teala fertlerin ya da 
toplumlann Islam dairesi icerisine girebilmelerini oncelikle tagutu reddetme §artina baglami§tir. 
Tagutun reddi olmadan Miisluman ismine sahip olabilmek bu noktada asla mumkiin 
goziikmemektedir. Nitekim Allahu Teala Bakara Suresi'nin 256. ayetinde §6yle buyurmaktadir: 

"Dinde zorlama yoktur. Qiinkii dogruluk sapikhktan iyice aynlmi§tir. O halde kim tagutu 
tammayip Allah 'a inanirsa, kopmak bilmeyen sapasaglam bir kulpa yapi§mi§tir. Allah, hakkiyla 
i§itendir, hakkiyla bilendir. " 

Yine ayni §ekilde tagutu reddetme §arti, turn resullerin gonderilme ve kitaplarin indirilme 
gayesidir. Turn resuller oncelikle Allah'a ibadet etme ve tagutu reddetme gerekliligini insanlara teblig 
etmek ifin gonderilmi§lerdir. Allahu Teala §6yle buyurmaktadir: 

"Andolsun biz, her ummete, 'Allah 'a kulluk edin, tdguttan kacinin " diye peygamber gonderdik. 
Allah onlardan kimini dogru yola iletti, onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapikhk hak 
oldu. §imdi yeryuzunde dolaqin da peygamberleri yalanlayanlarin sonunun ne oldugunu gorun. " (16, 
Nahl/36; 

Tagutun her turliisunii reddedebilmek ve halis bir tevhid inancina sahip olabilmek ifin ise, tagut 
kavramimn ve ozellikle zamammizin tagutlannin en iyi §ekilde bilinmesi gerekmektedir. 

Tagut kelimesi "taga" kokiinden tiiretilmi§tir. Liigatte haddini a§mak, azginla§mak anlamina 
gelmektedir. Lisan'ul Arap'ta tagut kelimesi hakkinda §u bilgiler yer almaktadir: Tagut: kiifiirde 
haddini a§an manasina da gelmektedir. Allah'tan ba§ka ibadet edilen her §ey taguttur. Tagut, putlardan 
olabildigi gibi cin ve insanlardan da olabilir. : 

Ibn-i Cerir Et'Taberi tagut kelimesi hakkinda §6yle demektedir: "Tagut; Allah'a kar§i isyankar 
olup zorla, zorlama ile veya goniil nzasiyla kendisine tapimhp mabud tutulan, gerek insan, gerek 
§eytan, gerek put, gerek dikili tas. ve gerekse diger herhangi bir §ey demektir. Bunun tefsirinde §eytan 
veya sihirbaz, yahut kahin ya da insanlann ve cinlerin, inat edip buyiikliik taslayanlan veya Allah'a 
kar§i mabut taninip buna razi olan Firavun ve Nemrud gibiler veya putlar diye ce§itli rivayetlere 
rastlamr." 2 

Miifessirlerden Kurtubi ise bu kavram hakkinda §unlan soylemektedir: "Tagutu reddedin 
demek, §eytan, kahin, put, ve bunlar gibi Allah'tan ba§ka ibadet edilen ve sapikhga fagiran her §eyi 
terk edin demektir." 

Yine tagut kavrami hakkinda Miicahid §unlan demektedir: "Tagut kendisine muhakeme 
olduklan ve emirlerine itaat ettikleri insan goruniimundeki §eytanlardir." 3 
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Ibn-i Kayyim El'Cevziyye ise §unlan soylemektedir: 

"Tagut; kendisine ibadet edilme, baglamlma ve itaat edilme noktasinda haddini a§an kul 
demektir. insanlann tagutu, Allah ve Resulu'nlin kanunlanyla hukmetmeyen, Allah'tan ba§ka 
kendisine muhakeme olunan, ibadet edilen ve Allah 'in emrine dayanmaksizin, Allah 'a itaat etmeksizin 
kendisine tabii olunanlardir. Bunlan du§uniir ve insanlann durumlanna bakarsan, insanlann cogunun 
Allah'a degil tagutlara ibadet ettigini, Allah ve Resulii'nun hukiimlerine degil tagutlann hukiimlerine 
muhakeme olduklanni, Allah ve Resuliine degil, taguta itaat edip tabii olduklanni goriirsun." 4 

Seyyid Kutub ise tagut kavrami hakkinda §unlan soylemektedir: 

"Tagut, sagduyuya ters du§en, gercegi cigneyen, Allah'in kullan icin cizdigi sinin a§an 
dii§unce, sistem ve ideoloji anlamina gelir. Bu du§uncenin, sistemin ve ideolojinin Allah'a 
inanmaktan, O'nun koydugu §eriatindan kaynaklanan baglayici bir kurali bulunmaz. Ilkelerini yiice 
Allah'in direktiflerine dayandirmayan her sosyal sistem, yiice Allah'in buyruklanndan 
kaynaklanmayan her kurum, her dii§unce, her edep kurali ve her gelenek bu kategoriye girer, bu 
kavramin kapsamina girer." 5 

Bilinmelidir ki, tagut Allah'tan ba§ka ibadet edilen her §ey olduguna gore tagutlann sayisim 
belirli bir §ekilde ifade etmek kesinlikle mumkiin degildir. Buna kar§ihk Islam alimleri tagutlan §u be§ 
kisimda incelemi§lerdir: 

1- §eytan: Tagutlann ba§i ve en buyugii, Allah'in kullanni kiyamete kadar Allah'tan ba§kasina 
ibadet ettirmek i?in nefsine yemin eden §eytandir. §eytan tiim fitnelerin miisebbibidir ve ki§iyi Allah'a 
ibadetten men etmesi itibanyla tagutlann ba§idir. §eytan insanoglunun ebedi dii§mamdir. Kiyamet 
giiniine kadar insanogluna Allah'tan ba§kasina ibadet ettirmek i?in biitiin gii? ve kuvvetini harcar: 

"§eytan dedi ki: "(Oyle ise) beni azdirmana karsihk, yemin ederim ki, ben de onlari saptirmak 
icin senin dosdogru yolunun uzerinde elbette oturacagim. " Sonra (pusu kurup) onlara onlerinden, 
arkalanndan, saglarmdan ve sollarindan sokulacagim ve sen onlarin gogunu siikreden (kimse)ler 
bulamayacaksin. " (7, Araf/16-17) 

"Iblis, "Rabbim! Beni azdirmana karsihk, andolsun ki yeryuzunde kotulukleri onlara gtizel 
gosterecegim, iclerinde ihldsa erdirilmis kullarin harig, onlarin hepsini azdiracagim " dedi. " (35, 
Hwr/39-40) 

§eytan insanoglunu saptirmak ve Allah'a kulluktan ayinp kullara kulluk yaptirmak icin ugra§ 
veren bir lanettir. Ve bunun i?in yemin etmi§tir. §eytan oncelikle muvahhid kullan kiifre davet edip, 
iman dairesinden cikarmak ister. §ayet bundan iimitsiz olur, muvahhid bir kulu iman dairesinden 
cikaramayacagmi anlarsa o zaman "imana biiyuk gunahlar zarar vermez" diyerek vesveseleriyle 
muslumani gunah batakhgina du§tirmek ister. §ayet bu hususta ba§anh olamaz ise, kucuk giinahlann 
ibadetlerle silinecegine dair vesvese vererek ki§iyi ku?uk giinahlara itmeye fali§ir. Bununla birlikte 
farz ibadetlerden yoksun birakmaya, nafile ibadetleri yerine getirtmemeye gayret gosterir ve savas. 
kiyamete kadar bu §ekilde devam eder durur. i§te bundan dolayi Allahu Teala §6yle buyurmaktadir: 

"Ey insanlar! Biitiin yeryuzundeki nimetlerimden helal olmak, temiz olmak sartiyla yiyin. Fakat 
seytanin adimlarina uymayin. Qiinkil o size belli bir diismandir. " (2, Bakara/168) 

2- Allah'in §eriati Disinda Hukum Koyan: Tagutlann en onde gelenlerinden bir tanesi de 
Allah'in indirdigi hiikumleri bir kenara birakarak yasamada bulunanlar, Allah'in helallerini haram, 
haramlanni helal yapanlardir. Bu ister tek ki§i olsun, isterse de bir grup, parti ya da devlet olsun fark 



4 Ibn-i Kayyim El'Cevziyye, Ilam'til Muvakkiin: 1/50 

5 Seyyid Kurtub: Fi'Zilal'il Kur'an: 2/47 



etmez. Kim Allah'in indirdigi hiikiimleri terk ederek yasamada bulunursa haddini a§mi§ ve 
tagutla§mi§tir. Zira te§ride bulunmak, kanun ve hiikum cikarmak ilahhgin en belirgin vasiflanndandir. 
Allah'in indirdigi hukumleri terk ederek yeni kanun ve hukumler cikaranlar bu yaptiklanyla Allahu 
Teala'nin hakkini gasbederek tagutla§mi§lardir. 

Boyle bir eylem ayni zamanda Yahudi ve Hiristiyan alimlerinin yaptiklarimn aymsidir. Zira 
onlar da Allah'in kendilerine indirmis. oldugu §eriati terk ederek, Allah'in kendileri icin haram 
kildiklarini helal, helal kildiklanni ise haram yapmi§lardir. Allahu Teala §6yle buyurur: 

"Onlar, Allah'dan baska bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler, Meryem oglu 
Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah' a ibadet etmekle emrolunmuslardi. Allah'dan baska higbir ildh 
yoktur. O, musriklerin ortak kostugu seylerden de milnezzehtir. " (9, Tevbe/31) 

Imam Alusi bu ayetin tefsirinde §6yle demektedir: "Mufessirlerin cogundan nakledildigine gore 
din adamlannin yaratici olduklanna inanmiyorlardi. Bilakis onlara emir ve nehiy konusunda itaat 
ediyorlardi." 

3- Allah'in Indirdigi lie Hukmetmeyen Hakim: Allah'in indirdigi hukumlerden ba§ka bir 
hiikumle hukmeden hakimde haddini a§arak tagutlasmi§tir. Boyle bir kimse Allah'in indirdigi 
hiikumlerle hukmetmeyerek Allah'in hiikmunu terkedip ondan yiiz cevirmi§, be§er akhna dayah 
cahiliye kanunlan ile hiikmetmis, insanlari Allah'in kullugundan uzakla§tinp, kendilerine kul/kole 
yapmaktadirlar. Yeryiizune kendi egemenliklerini yayarak Allah'in hukumlerini kaldirmaktadirlar. 
Allahu Teala §6yle buyurmaktadir: 

"Kim Allah 'in indirdigi hukumler ile hukmetmezse; I§te onlar kaflrlerin ta kendileridir. " (5, 
Maide/44) 

4- Sihirbazlar: Sihirbazlar hakki gizleyip batik insanlara giizel gostermektedirler. Aynen 
Firavun'un sihirbazlan gibi. Zira onlarda Hz. Musa'nin hak davasim batil gostermek i?in sihre 
ba§vurmu§lardi. Bununla beraber sihirbazlann yaptigi her biiyii §irk ve kiifurle doludur. Bundan 
dolayidir ki, Rabbimiz kitabinda onlardan kendisine siginmamizi emretmektedir: 

"De ki: Ben, agaran sabahin Rabbine siginirim, Yarattigi §eylerin §errinden, Karanhgi cbktugu 
zaman gecenin §errinden, Ve dugumlere ufleyen buyuculerin §errinden, Ve hased ettigi zaman 
hasetcinin §errinden. " (113, Felak/1-5) 

5- Kahinler: Gaybten haber verdigi iddiasiyla insanlari kandiran sihirbazlarda taguttur. Bundan 
dolayidir ki, Allah rasulii "kim bunlara ba§vurursa bana nazil olani inkar etmistir" diyerek bizleri ikaz 
etmektedir. 

Bilinmesi gerekir ki, tagut kavramimn icerigi sadece bu bes, kisimdan ibaret degildir. Zira aslen 
tagut yukanda da belirttigimiz gibi Allah'tan ba§ka ibadet edilen her §eydir. Buna gore, bazen kisinin 
nefsinin ve hevasimn tagut oldugunu goruruz, §6yle ki, ki§inin nefsi her neyi emrederse ki§i onu giizel 
goriir ve ona tabii olursa nefsini tagutlastirmis. olur. Allah'a isyan konusunda heva ve hevese itaat 
edilip baglamldiginda, Allah'in seraitine ters dii§se bile heva ve hevesin hak gordiigii hak, batil 
gordiigii batil gorulerek e§yalar iizerinde hukiim verici kaynak tayin edildiginde heva ve heves 
Allah'tan ba§ka ibadet edilen bir tagut olmus, olur. Allahu Teala §6yle buyurmaktadir: 

"Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gordiln mil? Ona sen mi vekil olacaksin?" (25, 
Furkan/43) 

"Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah 'in; (halini) bildigi iqin saptirdigi ve kulagini ve kalbini 
muhurledigi, gozune de perde gektigi kimseyi gordun mil?" (45, Casiye/23j 

Bazi durumlarda ozellikle demokrasilerde goruldiigu uzere millet iradesi tagut olur. Zira 
demokrasiler de milletin, halkin yetkisi asildir. Demokrasiye gore; Islam'a zit bile olsa ?ogunlugun 



goriisii dogru ve gecerlidir. 

Bazi durumlarda vatancilik ve milliyetcilik diisiincesi tagut olarak karsimiza cikar. Milliyetcilik 
diisiincesi iimmet kavramini yok etmesi sebebiyle biitiin hak ve hukuku vatan anlayisi iizerine 
kurmaktadir. Bundan dolayidir ki, bugiin bir 50k Islam alimi "kim kafir olsun Musluman olsun 
insanlann hukukunu vatandashk anlayisina gore bina ederse kafir olur" demislerdir. £iinkii bu 
diisiince akide bagini koparmak, yerine baska bir bag koymaktir ki, bu da islam'in butunuyle bertaraf 
edilmesidir. Asnmizin tagutlannin milliyetcilik diisiincesini toplum icerisinde yayginlastirmaya 
cahsmalarinin altinda yatan temel esas da budur. Onlar devamh surette vatan icin miicadele etmeyi, 
vatan icin yasamayi ve vatan icin olmeyi telkin ederler ki bu da putperestligin ta kendisidir. 

Milliyetcilik anlayisina paralel olarak bazen irkcilik diisiincesi tagut olarak karsimiza cikar. Kisi 
irkciligi kendisi icin kabe edinip onun icin miicadele ederse irkciligi tagutlastirmis olur. Irkcilik 
diisiincesi kisiyi oyle bir konuma getirir ki, kisi biitiin olculerini bunun iizerine kurar. Dostluk ve 
dusmanlik gibi tevhid kelimesinin en onemli esasini akide bagi iizerine degil irk bagi iizerine bina 
eder. Insanlann dinine bakmaksizin kendi irkindan olanlann hukukuna riayet ederken, baska irktan 
olanlann hukukuna riayet etmez ki bu da putperestligin bir cesididir. 

Bazi durumlarda insanhk (Humanizm) diisuncesi tagut olarak karsimiza ?ikar. Bu da kisinin 
Allah'in seraitini diisiinmeksizin biitiin fiillerini insanhga yoneltmesidir. Hifbir dini aynm 
gozetmeksizin insan olmasi itibanyla biitun insanhgi dost edinmek, biitiin insanlara esit davranmak bu 
du§iincenin disa yansiyan halidir. 

Burada iizulerek belirtmekte fayda goruyorum ki, bazi miifessirlerimizin tagut kavramini seytan 
olarak tefsir etmeleri iizerine giinumuzun sathi diisiinenleri tagutun sadece seytandan ibaret oldugunu 
zannetmislerdir. Ve i?inde yasadiklan topluma da boyle anlatmislardir. Bu dusunce tarzi da ister 
istemez toplumlann, yeryiizunun butiiniinii kaplayan tagutlardan habersiz kalmalarina sebep olmustur. 
Insanlar seytana nefret beslediklerini zannederek hayatlarimn biitiinunde tagutlara kulluk ve kolelik 
etmeye baslamislar ancak bunun farkina dahi varmamislardir. 

Yazimizin girisinde de belirttigimiz gibi tagut kavrami Kur'ani kavramlar iferisinde en 50k 
onem arzeden kavramlardandir. Zira sahih bir imanin ger?eklesmesi ancak Allahu Teala'nin istedigi 
sekliyle tagutlan inkar etmekle miimkiin olur. Tagut iizerine yaptigimiz tammlar, zamammizin 
tagutlan hakkinda verdigimiz bilgiler, tagutlara karsi rabbani tavir iizerine aktardigimiz ayetler ve bu 
ayetlere iliskin mufessirlerin yorumlan bizlere gostermektedir ki; 

Tagut; Allah'tan baska ibadet edilen her seydir. §eytandan soma tagutlann en tehlikelisi ise 
Allah'in indirdigi ile hiikmetmeyen idari sistemlerdir. Bir kimsenin mii'min olabilmesi ifin oncelikle 
La ilahe reddi ile bu tagutlan reddetmesi gerekmektedir. Hayatin hicbir alamnda tagutlara, Allah'a 
muhalif bir mesele de itaat etmemeli, itaat sozii vermemeli, her 3-5 yilda bir onlara iman tazeleme 
anlamina gelen oy kullanma fiilinde bulunmamahdir. Tagutlann mahkemeleri Musluman oldugunu 
iddia eden bir fert icin asla yetkili bir kurum ve kurulus degildir. Miisliimanlar asla hifbir i§lerinde 
taguti sisteme muhakeme yetkisi vermemelidirler. Zira boyle bir davrams kisiden Musluman ismini 
aldigi gibi ona kafir ve munafik isminin verilmesine neden olacaktir. 

Allah bizlere basiret ve guzel amelde bulunmayi nasip eylesin. Allahumme amin. . . 



